Ś. P: 


TADEUSZ 


FILIPOWICZ 


NAJDROŻSZY BRAT, WUJEK I PRZYJACIEL 


kombatant II Wojny Światowej, członek ZBoWiD, odznaczony Medalem ,,Zwyciestwa i Wolności 
1945”, „Odznaką Grunwaldu”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 


przeżywszy lat 81, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 15 lutego 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 25 lutego 1986 r. 
o godzinie 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SIOSTRA, RODZINA I PRZYJACIELE 


